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Wice-Prezes I. Polsk. Towarzystwa Weteranów W. P. w Krakowie 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 23-go grudnia 1929 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 26 b. m. o godzinie 3', po południu. 


Na ten smutny obrzęd zaprasza Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


Wydział I. Polskiego Towarzystwa 
Weteranów Wojskowych. 
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Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 331. 


